robotron 



Elektrische Büroschreibmaschine 



robotron 

aoa 


Elektrische Büroschreibmaschine 


Die Vorteile elektrischer Büroschreibmaschinen sind 
Ihnen sicher bekannt. Mit der Wahl des richtigen Mo¬ 
dells für den jeweiligen Verwendungszweck steigt die 
Wirtschaftlichkeit. 

Nicht jede Schreibmaschine ist für jeden Arbeitsplatz 
im gleichen Maße geeignet. In den Büros, in denen 
überwiegend Korrespondenz erledigt und Manu¬ 
skripte geschrieben werden müssen, ist der Einsatz 
von Schreibmaschinen mit einem Dezimaltabulator 
nicht erforderlich. Zur Erledigung dieser Arbeiten 
sind Maschinen mit einem einstelligen Tabulator be¬ 
sonders gut geeignet. 

Aufgrund dieser Erfahrungen schufen unsere Kon¬ 
strukteure die robotron 204. Ihre technische Aus¬ 
stattung, ihr Bedienungskomfort ist den Erforder¬ 
nissen angepaßt. In Form und Farbe unterscheidet sie 
sich nicht von der bekannten elektrischen Büro¬ 
schreibmaschine robotron 202. Blendfreie, in ihrer 
Oberfläche konkav gewölbte und genarbte Schreib¬ 
tasten sowie zweckmäßig angeordnete Funktions¬ 
tasten sorgen für eine beruhigende Griffsicherheit. 
Leichter Tastendruck, gleichmäßiger Typenanschlag 
und eine Auswahl verschiedener Schriftarten garan¬ 
tieren ein schönes Schriftbild nach Ihrem Geschmack. 


Technische Daten 

46 Schreibtasten mit 92 Zeichen 
5 Schreib- und 2 Funktionstaste 
als Dauerfunktion 
einstelliger Tabulator 
Rücktaste - gleichzeitig als 
Randlöser 

Wagenrücklauftaste mit 

Zeilenschaltung 

vierfache Farbzonenschaltung 

(schwarz/rot, Farbbandmitte, oh 

Farbband für Matrizen) 

mehrstufiger Anschlagregler 

Stechwalze 

Walzenlöser 

linker und rechter Wagenlöser 

Zeileneinsteller 

Papierlöser 

Papierstütze mit Anzeiger 
für Blattende 

Popierhalter mit Gradskala 
Schieberandsteller 
durchsichtiger Zeilenrichter 
mit Liniiereinrichtung 
Gewebeband 13 oder 16 mm 
Wagenbreite 33 und 47 cm 
Motor: 220/125 V 
durchschnittliche Leistungs¬ 
aufnahme 40 W 
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Exporteur 

Robotron Export-Import 
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